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Voorgesteld 17 maart 2016 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bij een indicatie 
de toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) geweigerd heeft met het 
argument «u bent in staat, adequaat te alarmeren en hulp af te wachten»; 

van mening dat dit een te beperkte opvatting is van levenslange en 
levensbrede zorgbehoefte van mensen; 

verzoekt de regering, de toegang tot de Wlz te verruimen en hierover 
zowel het CIZ als de Kamer voor de zomer te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Gerven 
Leijten 
Ke ijzer 
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